I Ludwika Binder 


Fundatorka Instytutu Marii 


przeżywszy lat 88, a w tem 70 lat w Zgromadzeniu Córek Bożej Miłości, po 
długiej a ciężkiej chorobie, opatrzona św. Sakramentami, zasnęła w Panu dnia 
20 września 1944 roku. 


Wyprowadzenie zwłok od bramy cmentarza rakowickiego na miejsce wiecznego spoczynku nastąpi 
we wtorek dnia 26 b. m. o godzinie 9'/, rano, o czym zawiadamiają 


Siostry. 


Zakład pogrzebowy ,CONCORDIA" 
JANA WOLNEGO Drukarnia Zwazkowa, Kraków, Mikołajska 13, 
KRAKÓW, PLAC SZCZEPAŃSKI 2 — TEL. 103-31. 


